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ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ 


Αρ 


. Φύλλου 1347 


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

1. Με την υπ' αριθμ. 18941/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΒΑΖΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝ¬ 
ΔΡΟΥ, (Α.Μ. 46440), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικό 
- οικονομικοί [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, 
λόγω παραίτησης. 

2. Με την υπ'αριθμ. 18962/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΤΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΣΠΥ¬ 
ΡΙΔΩΝΑ, (Α.Μ. 51884), κατηγορίας ΓΥ5 (Εργάτες [ΥΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

3. Με την υπ' αριθμ. 18968/13/07/2017 πράξη της Δι¬ 
ευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δη¬ 
μόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, (Α.Μ. 
806708), κατηγορίαςΤΙ (Διπλωματούχοι Μηχανικοί [ΠΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 29/06/2017, λόγω παραίτησης. 

4. Με την υπ' αριθμ. 20072/26/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), δι¬ 
απιστώνεται, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 
675α'ΑΚ, η λύση της σύμβασης εργασίας του ΣΚΟΥΜΠΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, (Α.Μ. 51368), Κατηγορίας Τ4 
(Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από της 16/07/2017, λόγω θα¬ 
νάτου. 

5. Με την υπ' αριθμ. 19364/18/07/2017 πράξη της Διευ¬ 
θύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώ¬ 
νεται, κατ'εφαρμογή της διάταξηςτου άρθρου 675α'ΑΚ, 


η λύση της σύμβασης εργασίας του ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΑΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 75163), Κατηγορίας ΔΟΙ 
(Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης [ΠΕ]), από 
της 04/07/2017, λόγω θανάτου. 

6. Με την υπ' αριθμ. 20568/01/08/2017 πράξη της Διευ¬ 
θύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσηςτης Δημό¬ 
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), διαπιστώ¬ 
νεται, κατ'εφαρμογή της διάταξηςτου άρθρου 675α'ΑΚ, 
η λύση της σύμβασης εργασίας του ΤΖΟΥΛΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ 
του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 83417), ΚατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν 
γένει [ΔΕ]), από της 13/07/2017, λόγω θανάτου. 

7. Με την υπ' αριθμ. 18979/13/07/2017 πράξη της Δι¬ 
ευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δη¬ 
μόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που εκ¬ 
δόθηκε σε εφαρμογή των 47/27.4.2017 και 64/6.6.2017 
Αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΚΑΤΣΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, (Α.Μ. 25452), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω 
παραίτησης. 

8. Με την υπ' αριθμ. 18972/13/07/2017 πράξη της Δι¬ 
ευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δη¬ 
μόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που εκ¬ 
δόθηκε σε εφαρμογή των 47/27.4.2017 και 64/6.6.2017 
Αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 45438), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω 
παραίτησης. 

9. Με την υπ' αριθμ. 18966/13/07/2017 πράξη της Δι¬ 
ευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Δη¬ 
μόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που εκ¬ 
δόθηκε σε εφαρμογή των 47/27.4.2017 και 64/6.6.2017 
Αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 
του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ- 
ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), 
λύεται η σύμβαση εργασίας του ΣΙΡΑΓΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
του ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, (Α.Μ. 46701), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω 
παραίτησης. 
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10. Με την υπ' αριθμ. 18932/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των 47/27.4.2017 και 64/6.6.2017 
Αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΒΥΡΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ, 
(Α.Μ. 53187), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

11. Με την υπ' αριθμ. 18940/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των 47/27.4.2017 και 64/6.6.2017 
Αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται 
η σύμβαση εργασίας του ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 74524), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραί¬ 
τησης. 

12. Με την υπ' αριθμ. 18963/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των 47/27.4.2017 και 64/6.6.2017 
Αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΚΑΛΑΠΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 74718), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι 
Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα με¬ 
σάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

13. Με την υπ' αριθμ. 18937/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των 47/27.4.2017 και 64/6.6.2017 
Αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η 
σύμβαση εργασίας του ΖΩΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ του ΑΝΤΩ¬ 
ΝΙΟΥ, (Α.Μ. 75481), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

14. Με την υπ' αριθμ. 18967/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των 47/27.4.2017 και 64/6.6.2017 
Αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
του ΣΟΦΟΚΛΗ, (Α.Μ. 77051), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω 
παραίτησης. 

15. Με την υπ' αριθμ. 19439/19/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των 47/27.4.2017 και 64/6.6.2017 
Αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 


Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η 
σύμβαση εργασίαςτου ΠΕΡΠΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΙΩΑΝ¬ 
ΝΗ, (Α.Μ. 79533), κατηγορίαςΤ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

16. Με την υπ' αριθμ. 19433/19/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των 47/27.4.2017 και 64/6.6.2017 
Αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίαςτου ΠΑΓΩΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, (Α.Μ. 93131), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω 
παραίτησης. 

17. Με την υπ'αριθμ. 18971/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή των 47/27.4.2017 και 64/6.6.2017 
Αποφάσεων Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) 
που κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύε¬ 
ται η σύμβαση εργασίας του ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 95611), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί 
εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω 
παραίτησης. 

18. Με την υπ' αριθμ. 18965/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίαςτου ΚΑΡΑΛΑΖΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥτου ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
(Α.Μ. 36456), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

19. Με την υπ'αριθμ. 18821/12/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΟΚΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΑ, (Α.Μ. 
39338), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

20. Με την υπ' αριθμ. 18929/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση εργασίας 
του ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 50107), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31 /07/2017, λόγω παραίτησης. 
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21. Με την υπ'αριθμ. 18931/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΒΑΙΣΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, 
(Α.Μ. 50438), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

22. Με την υπ'αριθμ. 19431/19/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΣΜΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
(Α.Μ. 51215), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

23. Με την υπ' αριθμ. 18923/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΣΟΥΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, 
(Α.Μ. 51251), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

24. Με την υπ'αριθμ. 18921/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
51272), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

25. Με την υπ' αριθμ. 18925/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΚΕΡΑΣΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
51280), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

26. Με την υπ' αριθμ. 18933/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΒΕΡΣΙΑ ΣΥΜΕΩΝ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, (Α.Μ. 52265), 


κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

27. Με την υπ' αριθμ. 18939/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
52448), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

28. Με την υπ' αριθμ. 18927/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, 
(Α.Μ. 53484), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

29. Με την υπ' αριθμ. 18819/12/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΔΕΛΗΓΙΑΝΝ ΙΔΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, 
(Α.Μ. 65125), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

30. Με την υπ' αριθμ. 18822/12/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, 
(Α.Μ. 65202), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

31. Με την υπ'αριθμ. 18930/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΣΙΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ τουΤΡΥΦΩΝΑ, (Α.Μ. 65789), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

32. Με την υπ' αριθμ. 18964/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη- 
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κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΡΑΜΑΛΙΔΗ ΣΑΒΒΑ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
66425), κατηγορίας ΓΥ5 (Εργάτες [ΥΕ]), από τα μεσάνυ¬ 
χτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

33. Με την υπ' αριθμ. 18926/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΑΟΥΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ, (Α.Μ. 
79412), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

34. Με την υπ' αριθμ. 18824/12/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
79634), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

35. Με την υπ' αριθμ. 18970/13/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΙΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥτου ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 
95603), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

36. Με την υπ' αριθμ. 18820/12/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 71/10.6.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας της ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΘΩΜΑ, (Α.Μ. 
95672), κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί 
[ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραί¬ 
τησης. 

37. Με την υπ' αριθμ. 20235/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΔΕΜΕΡΙΔΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ, (Α.Μ. 
36246), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

38. Με την υπ' αριθμ. 20111/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 


εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΗΣΙΡΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
38304), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

39. Με την υπ' αριθμ. 19805/24/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΣΚΑΡΜΗΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, 
(Α.Μ. 41535), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31 /07/2017, λόγω παραίτησης. 

40. Με την υπ' αριθμ. 20196/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΤΑΝΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, (Α.Μ. 42212), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

41. Με την υπ' αριθμ. 20226/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, 
(Α.Μ. 42243), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31 /07/2017, λόγω παραίτησης. 

42. Με την υπ' αριθμ. 20115/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώ¬ 
θηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβα¬ 
ση εργασίας του ΧΑΡΙΤΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ, 
(Α.Μ. 43639), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τε¬ 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

43. Με την υπ' αριθμ. 20112/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 44892), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 
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44. Με την υπ' αριθμ. 20207/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΠΑΣΟΥΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 50892), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

45. Με την υπ' αριθμ. 20117/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΝΑΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
50897), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

46. Με την υπ'αριθμ. 20205/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΕΡΙΚΛΗ, 
(Α.Μ. 50902), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

47. Με την υπ'αριθμ. 20212/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 
51085), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

48. Με την υπ' αριθμ. 19982/25/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΑΡΑΒΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
51283), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

49. Με την υπ'αριθμ. 20202/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΕΡΛΟΒΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 


51403), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

50. Με την υπ' αριθμ. 20244/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΗΡΑΚΛΗ, 
(Α.Μ. 51407), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

51. Με την υπ' αριθμ. 20224/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση εργα- 
σίαςτου ΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 51413), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

52. Με την υπ' αριθμ. 20116/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΘΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 51435), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

53. Με την υπ' αριθμ. 20243/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΣΤΟΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ του ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 51477), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

54. Με την υπ'αριθμ. 20201/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΑΛΑΚΟΖΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 51510), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

55. Με την υπ' αριθμ. 20200/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
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με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
(Α.Μ. 51516), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

56. Με την υπ' αριθμ. 20221/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΡΜΑΝΟΥ, 
(Α.Μ. 51634), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

57. Με την υπ' αριθμ. 20223/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση εργα- 
σίαςτου ΣΕΡΕΤΗ ΔΗΜΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 51756), 
κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκ¬ 
παίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω 
παραίτησης. 

58. Με την υπ' αριθμ. 20123/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΛΙΑΠΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ, (Α.Μ. 
51797), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31 /07/2017, λόγω παραίτησης. 

59. Με την υπ' αριθμ. 20239/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΑΣΠΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 52492), κατηγορίας Τ3 (Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τε¬ 
χνολογικής Εκπαίδευσης [ΤΕ]), από τα μεσάνυχτα της 
31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

60. Με την υπ' αριθμ. 20210/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 52811), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

61. Με την υπ' αριθμ. 20241/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 


Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης Δ.Σ./ 
ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού Κατά¬ 
στασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το 
ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση εργασίας του 
ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 52840), 
κατηγορίαςΤ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

62. Με την υπ'αριθμ. 20216/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΤΣΑΝ Η ΣΥΜΕΩΝ του ΑΓΓΕΛΟΥ, (Α.Μ. 53005), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

63. Με την υπ' αριθμ. 20203/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΙΟΣΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
53083), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

64. Με την υπ'αριθμ. 20214/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΔΟΥΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, (Α.Μ. 
53318), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

65. Με την υπ' αριθμ. 20238/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΔΟΥΓΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, (Α.Μ. 
53510), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

66. Με την υπ' αριθμ. 20108/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΠΑΝΙΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 65170), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 
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67. Με την υπ' αριθμ. 20204/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΠΛΑΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 
(Α.Μ. 65749), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

68. Με την υπ' αριθμ. 20194/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΕΡΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 
65887), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

69. Με την υπ' αριθμ. 20180/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΣΚΗΠΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, (Α.Μ. 
67651), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

70. Με την υπ' αριθμ. 20122/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 
(Α.Μ. 68079), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

71. Με την υπ' αριθμ. 20120/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΕΡΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, (Α.Μ. 
68240), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

72. Με την υπ' αριθμ. 20113/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 


(Α.Μ. 70402), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

73. Με την υπ'αριθμ. 20121/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 70408), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

74. Με την υπ' αριθμ. 20197/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ του ΘΩΜΑ, 
(Α.Μ. 70414), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

75. Με την υπ' αριθμ. 20222/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 
(Α.Μ. 71061), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

76. Με την υπ' αριθμ. 20109/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΜΠΑΓΙΑΜΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (Α.Μ. 
71134), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

77. Με την υπ' αριθμ. 20240/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ του ΦΙΛΩΤΑ, 
(Α.Μ. 71183), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

78. Με την υπ' αριθμ. 20237/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
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με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΜΕΛΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Α.Μ. 71451), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

79. Με την υπ' αριθμ. 20119/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, (Α.Μ. 
73270), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

80. Με την υπ' αριθμ. 20246/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΥΡΥΠΙΔΗ, 
(Α.Μ. 73514), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

81. Με την υπ' αριθμ. 20242/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
(Α.Μ. 73520), κατηγορίαςΤ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χει- 
ριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω 
παραίτησης. 

82. Με την υπ' αριθμ. 20118/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΤΕΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ, (Α.Μ. 
73579), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31 /07/2017, λόγω παραίτησης. 

83. Με την υπ' αριθμ. 20199/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ, 
(Α.Μ. 73696), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

84. Με την υπ' αριθμ. 20110/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 


εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΗΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ, (Α.Μ. 
74027), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

85. Με την υπ' αριθμ. 19807/24/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΜΠΟΤΣΙΦΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, 
(Α.Μ. 74065), κατηγορίαςΤ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χει- 
ριστές [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω 
παραίτησης. 

86. Με την υπ'αριθμ. 20191/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας της ΛΟΓΑ ΒΑΪΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 74676), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

87. Με την υπ' αριθμ. 20217/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση εργα- 
σίαςτου ΡΟΜΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, (Α.Μ. 75708), 
κατηγορίας Τ5 (Οδηγοί-Μηχανοδηγοί-Χειριστές [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

88. Με την υπ' αριθμ. 20190/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΜΙΧΑΗΑΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 
75745), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

89. Με την υπ' αριθμ. 20189/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΤΣΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, 
(Α.Μ. 78323), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί ενγένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 
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90. Με την υπ' αριθμ. 20114/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
(Α.Μ. 78494), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

91. Με την υπ' αριθμ. 20186/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ, 
(Α.Μ. 79090), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

92. Με την υπ' αριθμ. 20193/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΒΟΤΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, (Α.Μ. 
79174), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

93. Με την υπ'αριθμ. 19980/25/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση εργα¬ 
σίας του ΤΑΜΟΥΡΙΔΗ ΗΛΙΑτου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Α.Μ. 79200), 
κατηγορίας Δ02 (Λοιποί Διοικητικο-οικονομικοί [ΔΕ]), 
από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

94. Με την υπ' αριθμ. 20195/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΤΙΜΟΘΕΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (Α.Μ. 
83423), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

95. Με την υπ'αριθμ. 20227/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΚΩΣΤΑΚΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 


(Α.Μ. 89054), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

96. Με την υπ' αριθμ. 20225/27/07/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ¬ 
γασίας του ΣΕΡΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΗΛΙΑ, (Α.Μ. 95964), 
κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

97. Με την υπ'αριθμ. 20769-2/8/2017 απόφαση της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπ' αριθ. 09905/2017/2606- 
04/05/2017 Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίη¬ 
σης Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 36 § 3 του Κανονισμού Κατάστασης 
Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε με το ν.δ. 
210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση εργασίας του 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Μ. (74675), 
ΚατηγορίαςΤ4 (τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα μεσάνυχτα 
της 28/02/2017, λόγω οριστικής ανικανότητας. 

98. Με την υπ' αριθμ. 20457-31/7/2017 απόφαση της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), η 
οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανο¬ 
νισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που 
κυρώθηκε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364) και την υπ' 
αριθ. 37-18/7/2017 απόφαση της Α'Δευτεροβάθμιας 
Επιτροπής του ν.2643/1998 της συνεδρίασης της 6ης 
Ιουλίου 2017, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λύεται η σύμ¬ 
βαση εργασίας της ΧΑΜΠΙΠΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 
(Α.Μ. 86428), Κατηγορίας ΔΟΙ (Πτυχιούχοι Διοικητικο- 
οικονομικοί [ΠΕ]), από τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, 
λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής οριστικής απόλυ¬ 
σης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/2016 απόφαση του 
Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., 
η οποία κατέστη τελεσίδικη μετά την έκδοση απόφασης 
του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΔΕΗ 
Α.Ε. που λήφθηκε κατά την υπ'αριθμ. 1-07/03/2017 συ¬ 
νεδρίαση αυτού. 

Η Διευθύντρια Διεύθυνσης 

Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 

ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 


1. Με την υπ' αριθμ. 20970/04/08/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΕΡΤΣΗΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
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(Α.Μ. 50894), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

2. Με την υπ' αριθμ. 20966/04/08/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 Απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθηκε 
με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση ερ- 
γασίαςτου ΠΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (Α.Μ. 
53233), κατηγορίας Τ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από τα 
μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

3. Με την υπ' αριθμ. 20967/04/08/2017 πράξη της 
Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της 


Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.), που 
εκδόθηκε σε εφαρμογή της 88/11.7.2017 απόφασης 
Δ.Σ./ΔΕΗ και σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 
Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ-ΔΕΗ) που κυρώθη¬ 
κε με το ν.δ. 210/1974 (ΦΕΚ Α7364), λύεται η σύμβαση 
εργασίας του ΠΕΤΣΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
(Α.Μ. 73580), κατηγορίαςΤ4 (Τεχνικοί εν γένει [ΔΕ]), από 
τα μεσάνυχτα της 31/07/2017, λόγω παραίτησης. 

Η Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων 
και Οργάνωσης κ.α.α. 

Ο Βοηθός Διευθυντής Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΚΗΣ 
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ΞΓ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Τυπογραφείο 
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ¬ 
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου, (ν. 3469/2006, Α' 131). 


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα νννννν.θΐ.ςΓ· Γ ια 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ¬ 
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. 

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Το κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση 

-Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση ννθί>πΐ35ΐθΐ·.θΐ(5>θΐ.μι· με χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση άά5@θΐ.9Γ με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

- Κατ' εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα¬ 
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε¬ 
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στοΤμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν¬ 
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα¬ 
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ¬ 
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 


2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - ίθχ: 210 5279054 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) 

Συνδρομητών: (Ημιόροφος,τηλ. 210 5279136) 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ.Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167,210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 -13:30 


Ιστοσελίδα: νννννν.θΐ·^ 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: ΗβΙράεεΚ.θΐ^οΙ.ς 1, 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
νν6ΐ>ΐη3$ΐ6Ι < .6ΐ@6ΐ.9Ι ι 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: 9>'3Πΐιπ3ΐ6ί3@6ΐ.9 ι ' 
























